MD2:A2:AO 
• 22 MARCH 1992 

<718)390-3915 

l 

FROM: A. OZEGOVICB, NBXCOK A2 BOXER 
TO I ALL COHOS BOXERS 

SOBJt 42 PLANOGRAM DPMTE 

I. INFORMATION BULLETIN #92-37 OF 15 OCTOBER 1992 WITS DEPARTMENT 
SIZE PLAHOORAMS BAS BEEN UPDATED TO COINCIDE WITH ”R MAIL* OF 


26 JABOART 1993 WITH SHARE OX MARKET CHANGES. 

2. REFER TO ATTACHMENT FOR REVISED DEPARTMENT SIZE PLANOGRAM. 



Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qkdnOOOO 
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